- 
सत्यमेव जयते 


Reg. No . രജി. നമ്പർ 
KL / TV ( N ) /12 /12- 14 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2012 


( 


GOVERN 


കേര 


ജ era 


കാർ 


ള്ള സർക 
VMENT OF 


KERALA 


KERALA GAZETTE 
- കേരള ഗസററ് 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 


Vol. LVII 


8th May 2012 
2012 മേയ് 8 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


No. 


1 19 


വാല്യം 57 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


18th Vaisakha 1934 
1934 വൈശാഖം 18 


PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


ഇതിലേക്കായുള്ള ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 7 - 5 - 2012 -ാം 
തീയതി മുതൽ 11 - 5 - 2012 -ാം തീയതി വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ 
ഓഫീസിൽനിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില അസ്സൽ - 400 - 2 വിൽപ്പന നികുതി 
പുറമെയും ഒടുക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. . 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ആഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 

LIST OF ITEMS 
OPHTHALMIC INSTRUMENTS REQUIRED 


നമ്പർ ബി2 - 2136 / 2012 . 

2012 ഏപ്രിൽ 4. 
തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൻ കീഴിൽ പ്രവർത്തി 
ക്കുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള 
താഴെ പറയുന്ന ഒഫ്താൽമിക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള വ്യക്തികളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇതിലേക്കായുള്ള ദർഘാസുകൾ “ദർഘാസ് ഫോർ 
ഒപ്താൽമിക് ഇൻ സ് ടു മെന്റ് സ് എന്ന തല ക്കെ ട്ടോടെ 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം), തൃശ്ശൂർ എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ 15 - 5 - 2012 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് 
മുൻപായി ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 12.30 - ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഹാജരുള്ള 
കക്ഷികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
ഓരോ ദർഘാ സി നോടും കൂടെ നിശ്ചിത മാതൃക യിൽ 
എഗ്രിമെന്റും തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ പേരിൽ 
എടുത്ത് തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന 2,000 - ന്റെ ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റും അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വില 
വിൽപ്പന നികുതി അടക്കമാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ദർഘാസ് 
അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം ദർഘാസ് തുകയുടെ 
5 % ( അഞ്ചു ശതമാനം ) തുക സെക്യൂരിറ്റി ആയും നിശ്ചിത 
മാതൃകയിൽ എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 


CS 116 - Conjunctival Scissors 
CS 111 — Corneal Scissors 

- Vannas Scissors 
CS 23 - Dialor 
CS 1 - Barraquer Speculam 
CS 86 - Colibri forceps 
CS 123 — Kalt Needle 

CS 161 — Simco cannula 23.24 
CS 125 — Barraquer Needle holder fine tip 
CS 117 – Deweeker s Scissors 

Suture tying forceps 

Lens Holding forceps 


- 


| 


|| 


CS 72a - Chalazion Clamp 

Chalazion Scoop (currete ) 
Aircanula 22, 24 , 26 

Ophthalmoscope 
Mobile 

Dressing Bin ( Small) 
Catheter Tray with cover 

OPHTHALMIC INSTRUMENTS REQUIRED (PHC ) 
CS 2064 — Vision drum (Direct ) 

- ( Reverse ) 
CS 2052 — Trial Set 

- Trial Frame ( Adult and Child) 
CS 168 - Lacrinal Cannula 

- Epilatin forceps 

Conjunctival plano forceps 
Wire Speculam 
Foregin bodies bud 
Lid Retractor 
Binomug Plastic band 
Toarch (Steal) 

Retinoscopic Mirror 
– Schiotz Tonometer 

Colour vision chart 
Cross cylinder 
Distant vision chart (Cardboard ) 
English Malayalam , (Nos . & E . Chart.) 
Near vision chart 
Mini Trial set 
Streak Retinoscope 

( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
തൃശ്ശൂർ. 

(ആരോഗ്യം). 


Date and time of close of sale of tender forms— 
21-5-2012 , 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender — 22 -5 - 2012 , 
5 p . m . 

- Date and time for opening of tender -- 23 - 5 - 2012, 
12 noon . 

Date up to which rates are to be firm — 30 - 9 - 2012 . 

Address of Officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 

മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് പി. സി . ആർ. 
കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ് 2/ 2561/12 / എച്ച്. ഡി. എസ്. എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചി 
രിക്കണം. 

അടങ്കൽ തുക = 3,60,000 . 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 900 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമ 
യവും - 21- 5 - 2012, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
22 - 5 - 2012, 5 മണി. 

ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 - 5 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി- - 30 - 9- 2012 . 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


|| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


| ( Sd.) 
| Superintendent. 


TENDER NOTICE 
No . S2 - 2561 / 2012/ HDS. 

2nd April 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of PCR Kits for the Department of Microbiology 
to Medical College Hospital, Kozhikode. 

| Superscription tender number should be specifically 
noted as S2/2561/2012/ HDS. 
- P . A . C . - 3 , 60 ,000 . 

Earnest Money Deposit — 1 % . 

Price of tender (in duplicate ) + ST ( Cash only/ Money 
Order ) - 900. 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. S1 -10468/2011. 

24th March 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Various consumable items (B . P. cuff with 
Bladder, B . P. bulb with valve , B . P. glass tube, Clinical 
Thermometer etc .) to Medical College Hospital, Kozhikode. 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S1/ 10468/ 2011. 
| Price of tender (in duplicate) + ST = 450 . 

Date and time of close of sale of tender forms 
9 - 5 -2012, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender — 10 -5 - 2012 , 
5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 11 - 5 - 2012 , 
12 noon . 

Date up to which the rates are to be firms — 
31- 7 -2012. 


iii 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്3/ 3098 / 2012 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 


- ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 450. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 23 - 5 - 2012 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
24 - 5- 2012 , 5 മണി. 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
വിവിധ തരം കൺ സ മ ബിൾസ് ( ബി . പി . കഫ് വിത്ത് 
ബ്ലാഡർ, ബി . പി . ബൾബ് വിത്ത് വാൾവ്, ബി . പി. ഗ്ലാസ് 
ട്യൂബ്, ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ മുതലായവ) വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്നകവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്1/10468/2011 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം) - 450. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 -5 - 2012, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും -- 
10 - 5 - 2012, 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 5 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 31- 7 - 2012 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
25 - 5 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി - 31- 10 - 2012. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Government Medical College 
Hospital, Calicut-8 . 


( Sd .) 
| Superintendent. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode- 8 . 


| (Sd.) 
Superintendent. 


11 ( 
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TENDER NOTICE 
No. S3/3098/2012 . 

| 17th April 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Air Conditioner (1 .5 Ton ) and Stabilizer 
( 5 Star rated and installation ) - 6 Nos. to Government 
Medical College Hospital, Calicut- 8 . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S3 / 3098/2012 . 

- Price of tender ( in duplicate ) + ST ( Cash only/ 
Money Order) — . 450 . 

Date and time of close of sale of tender form 
23 - 5- 2012 at 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender — 24 - 5 - 2012 
at 5 p. m . 

| Date and time for opening of tender - 25 - 5 - 2012 
at 12 noon . 

Date up to which the rates are to be firms 
31 -10- 2012 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 

കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് 1.5 ടൺ എയർ കണ്ടീഷണർ ആന്റ് 

സ്റ്റബി ലെ സർ (5 സ്റ്റാർ റേറ്റ ഡ് ), ഇൻസ്റ്റ ലേ ഷൻ 
ഉൾപ്പെടെ) - 6 എണ്ണംസപ്ലെ ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


